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MARYA z KLENIEWSKICH 


(SESZNAK 


przeżywszy lat 21, po krótkićj lecz dolegliwéj chorobie, opatrzona SS, Sakramentami, rozstała się z tym 
światem w d. 23 Sierpnia 1870 r. 


W żalu pogrążony Mąż i Rodzina zmarłej, zapraszają Przyjaciol, Znajomych i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok 
we Czwartek d. 25 b. m. o godz. 10ti przed południem z domu pod L. 73 przy ul. $, Filipa (Kleparz) do kościoła $, Floryana 


NA NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE, 


a o godzinie 6té wieczorem na odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku. 


